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Presidente Nicolás Maduro: 

" Convoqué la Constituyente para salvar 
a Venezuela de la agresión fascista” 



E l presidente de la República Bo- 
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, reafirmó la impor- 
tancia de la Asamblea Nacional 
Constituyente como único instru- 
mento democrático para preservar 
la paz de la nación, ante la esca- 
lada de violencia que desde abril 
pasado promueven sectores de la 
oposición. 

“He convocado a una Asamblea 
Nacional Constituyente para sal- 
var la Patria, salvar la paz, para 
reconstruir Venezuela, para solu- 
cionar nuestros problemas... La 
batalla hoy es por salvar a nuestra 
Venezuela de la agresión fascista 
e imperialista, del odio y de la in- 
tolerancia”, enfatizó el Primer Man- 
datario nacional desde Miraflores, 
donde tuvo lugar el acto de gradua- 
ción de las misiones educativas 
Sucre, Ribas y Micro-misión Simón 
Rodríguez. 

Durante su alocución, el Jefe 
de Estado denunció, además, que 
sectores adversos a su gobierno 
mantienen una agenda de conspi- 
ración para continuar las acciones 
violentas en el país, que han enlu- 
tado a decenas de familias vene- 
zolanas y han provocado severos 


daños a instituciones públicas y 
privadas. 

“No queremos una Venezue- 
la de violencia, no queremos una 
Venezuela de rodillas a gobiernos 
extranjeros; queremos una Ve- 
nezuela digna y de paz, por eso 
llamo el 30 de julio -día en que 
se celebrarán las elecciones de 
la Asamblea Nacional Constitu- 
yente- a salir a votar para salvar 
a Venezuela de los violentos, del 
odio, de la intolerancia y de los go- 


biernos extranjeros que pretenden 
dominarnos”, agregó el presidente 
Maduro. 

En el acto fueron entregados los 
títulos a 402 Médicos Integrales 
Comunitarios; 4.416 profesionales 
de diversas carreras de la Misión 
Sucre, 28.634 bachilleres de la Mi- 
sión Ribas; así como 1.422 espe- 
cialistas en Matemáticas, Biología, 
Química, Física, Inglés y Educa- 
ción Física de la Micro-misión Si- 
món Rodríguez m 
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Embajador Carlos Martínez Mendoza 


"La Revolución Bolivariana 
triunfará por encima de las 


actuales dificultades 


jj 


L a Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela en la 
República Argentina participó el pa- 
sado martes 11 de julio, en el even- 
to “La Patria Grande y el Nuevo 
Constitucionalismo. Venezuela: Paz 
y Democracia. Procesos constitu- 
yentes 1999 y 2017”, realizado ante 
movimientos sociales, militantes y 
dirigentes de diversa índole. 

El mismo se realizó en espacios 
del Frente Ciudadano ubicados en 
el Municipio Almirante Brown, en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires, y formó parte de un ciclo de 
charlas y debates que dicha or- 
ganización lleva a cabo. En esta 
ocasión, los expositores invitados 
fueron el Diputado al Parlasur Dr. 
Óscar Laborde y el Embajador de la 
República Bolivariana de Venezue- 
la, Carlos Martínez Mendoza. 

Martínez Mendoza aprovechó la 
oportunidad para agradecer el inte- 
rés de los presentes por la situación 
de Venezuela, agregando que las 
dificultades de su país no debían 
asumirse como exclusivas de esa 
Nación, sino en el marco de las lu- 
chas históricas de la Patria Grande: 
“Lo que está ocurriendo en Vene- 
zuela es parte de un plan del impe- 
rialismo norteamericano por recon- 
quistar esta región”. 

Precisó algunos de los elemen- 
tos más determinantes de ese plan 
injerencista, en donde destaca la 
eliminación del Estado-Nación en 
aquellos países que fueron o son 


parte de la periferia del capitalismo. 
Para el Embajador de la patria boli- 
variana, ello lograría que el capital 
foráneo se posicione y domine con 
más fuerza en la región, sin las li- 
mitaciones que podría establecer la 
institucionalidad política. 


No obstante, el diplomático ase- 
guró que ese proceso no se lleva 
a cabo sólo en Latinoamérica, sino 



que se ejecuta también en otras par- 
tes del mundo. “Es una respuesta a 
los procesos soberanos e indepen- 
dientes”, precisó. En ese sentido, la 
dimensión de las necesidades del 
poder internacional actualmente 
marcan el paso a esas arremetidas 
que ejecutan. 

En esa misma línea discursiva, 
Martínez Mendoza señaló que por 


eso el accionar de la oposición ve- 
nezolana en este momento tiene 
características tan violentas, debido 
a que responde a una directriz que 
emana de la urgencia que tiene el 
capital internacional por acabar con 
la Revolución Bolivariana y adue- 
ñarse de sus riquezas naturales. Sin 
embargo, aseguró que la dimensión 
de dichas acciones violentas no es 
la que presentan los medios de co- 
municación. 

En ese sentido, el dirigente bo- 
livariano aseguró que los medios 
de comunicación juegan un papel 
determinante en la actual coyuntu- 
ra. “Los medios de comunicación 
presentan una realidad distorsiona- 
da, con la finalidad de acabar con 
la conciencia de clase y los valores 
de soberanía”, señaló. Frente a eso, 
llamó a unificar esfuerzos para lo- 
grar una victoria popular. 

Entre dichos esfuerzos presentó 
la propuesta de Asamblea Nacio- 
nal Constituyente que ha liderado el 
Presidente Nicolás Maduro Moros. 
Para el embajador, la Constituyen- 
te será una importante herramienta 
político-social, que, entre otras co- 
sas, permitirá la creación de un nue- 
vo espacio de debate e intercambio 
de ideas a nivel nacional en aras de 
solventar algunos de los principales 
problemas del momento. 

Más importante aún, según Mar- 
tínez Mendoza, es que la Consti- 
tuyente permitirá el rescate de la 
política en Venezuela, distancian- 
do a la sociedad de las propuestas 
violentas y antidemocráticas que 
han pretendido posicionar algunos 
sectores de la oposición. Una pro- 
puesta tan bien concebida y tan im- 
pregnada de anhelos de paz, que el 
Embajador concluyó sus palabras 
asegurando que “la Revolución Bo- 
livariana triunfará por encima de las 
actuales dificultades” m 
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Putin reconoce el valor del 
presidente Maduro para 
preservar la paz en Venezuela 



E l presidente de Rusia, Vladímir 
Putin, reconoció este lunes el 
valor del jefe de Estado de Vene- 
zuela, Nicolás Maduro, por su cora- 
je y serenidad frente a las agresio- 
nes que afrenta a fin de preservar 
la paz en Venezuela. 

Así lo dio a conocer el ministro 
del Poder Popular para las Rela- 
ciones Exteriores, Samuel Monea- 
da, a través de su cuenta en red 
social Twitter @Smoncada_VEN, 

“No es admisible que alguien 
quiera ir más allá de la Constitu- 
ción”, dijo el presidente ruso citado 
por el canciller venezolano. 

Maduro y Putin sostuvieron una 
conversación telefónica donde 
abordaron temas de la cooperación 
entre Rusia y Venezuela, que abar- 
ca varios sectores estratégicos de 
la economía. 

Entre los diferentes temas que 
trataron se encuentra el avance de 
los proyectos industriales, como 
parte de los múltiples acuerdos 


de cooperación, el petróleo, gas, 
agricultura, industria, informática y 
cooperación militar son parte de la 
agenda entre ambas naciones. 

También resaltó la visita a Moscú 
del ministro de Economía venezo- 
lano Ramón Lobo para preparar 
próxima CIAN en octubre. “La CIAN 
es la “Comisión Intergubernamen- 
tal de Alto Nivel” y es la encargada 
de coordinar la cooperación entre 
ambos países. 

En la larga y amena conversa- 
ción sostenida entre ambos man- 
datarios, el presidente Putin, re- 
conoció al presidente Maduro su 
coraje y esfuerzo en mantener la 
estabilidad y la paz del país, y ex- 
presó su rechazo a los esfuerzos 
políticos, internos y externos, que 
desconocen el orden constitucio- 
nal de la República Bolivariana de 
Venezuela, al tiempo que señaló 
conocer con precisión los intentos 
foráneos que se organizan contra 
Venezuela, señalando que sólo el 
pueblo venezolano puede determi- 
nar su propio destino m 


Solidaridad 



Cuba ratificó, a través de sus 
diputados, la solidaridad a 
Venezuela y a la Revolución 
Bolivariana, en medio del pro- 
ceso Constituyente que busca 
hacer frente a la violencia pro- 
movida por la derecha en el 
país suramericano. 

El director de América Latina 
y El Caribe de la Cancillería, 
Carlos Zamora, tras un inter- 
cambio con los miembros de 
la Comisión de Relaciones In- 
ternacionales en el Palacio de 
las Convenciones, ratificó el 
apoyo al Gobierno de Nicolás 
Maduro y a la Revolución que 
“permanece en pie y firme”. 

“Hay una cultura de solidari- 
dad con el proceso y la revo- 
lución bolivariana, creo que 
nuestros parlamentarios en su 
declaración, dieron una expre- 
sión de lo que siente nuestro 
pueblo”, expresó Zamora, ci- 
tado en la nota de prensa. 

La derecha en Venezuela im- 
pulsa manifestaciones que 
terminan en actos vandálicos 
y violentos, que han dejado 
decenas de muertos y mi- 
les de heridos. Para detener 
la arremetida, el presidente 
Maduro impulso la Asamblea 
Constituyente, conocida como 
el poder originario que busca 
afianzar la paz en el país m 
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De la neurosis a las 
acciones irracionales 

Óscar Schémel, presidente de la encuestadora Hinterlaces, dio a conocer las estrategias terroristas 
que emplea la oposición a través de la ponencia ¿Violencia o constituyente?, que estuvo enmarcada 
en la tercera temporada de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa. 


I nicialmente, el ponente dio a co- 
nocer las tres metodologías que 
emplea Hinterlaces para diagnos- 
ticar y difundir la opinión pública. 
La primera tiene que ver con las 
encuestas que se realizan direc- 
tamente en los hogares, mientras 
que en la segunda estrategia se 
utiliza la base de datos telefónica 
para realizar el muestreo. 

“Tenemos alrededor de 100 mi- 
llones de teléfonos registrados. Es 
una herramienta que tiene la mis- 
ma calidad y la misma certeza que 
tiene la encuesta puerta a puerta. 
En muchos países utilizan esta es- 
trategia para hacer estudios cuanti- 
tativos. No obstante, las preguntas 
y respuestas deben ser muy preci- 
sas. A su vez, tiene mucha utilidad 
para medir la coyuntura y el mo- 
mento. De hecho, podemos tener 
los resultados en tres días, mien- 
tras que una encuesta nacional 
puerta a puerta puede tardar dos o 
tres semanas”. 

Otra herramienta clave para 
comprender las cifras son los estu- 
dios cualitativos mediante el focus 
group. “Es una herramienta muy 
útil y estratégica. Incluso las em- 
presas de investigación de opinión 
pública coinciden en que la en- 
cuesta cuantitativa es la mitad del 
sonido, la mitad de la película. El 
estudio cualitativo es fundamental 
para tener una interpretación más 


exacta de lo que está ocurriendo”. 


Agregó que el estudio cualitativo 



Óscar Schémel, presidente de la 
encuestadora Hinterlaces 


permite, entre otras cosas, elaborar 
las estrategias de comunicación, 
“ya que es posible identificar los re- 
pertorios gramaticales, los marcos 
de interpretación, las motivaciones 
profundas del ciudadano, elector o 
consumidor”. 

A raíz de esto, el ponente dio a 
conocer los estudios que ha reali- 
zado Hinterlaces en torno a la ope- 
ración psicosocial contra Venezue- 
la, cuyo propósito es neurotizar a la 
población. 


Tiempos difíciles 

Schémel apuntó que la propa- 
ganda ha influido en las opiniones, 
emociones, actitudes y conductas 
de los grupos hostiles. “La guerra 
psicológica, en cuanto a acción mi- 
litar, incluye maniobras de intimida- 
ción, la desinformación y el rumor 
para despertar la angustia. La an- 
gustia no desaparece, sino que se 
acumula y en algún momento se 
convierte en neurosis. La neurosis 
provoca respuestas irracionales y 
negativas”. 

Otro factor que contribuye con 
la guerra psicológica es asustar al 
enemigo para reducir sus posibili- 
dades de éxito en el combate. “En 
el caso de Venezuela, la guerra 
psicológica está centrada en crear 
neurosis persecutoria, que en al- 
gún momento logre provocar un 
estallido social o simplemente una 
ruptura del orden. Esto, alimentan- 
do la incertidumbre, es la base de 
la neurosis: pensar que las cosas 
se pueden poner peor y sentirse in- 
defenso tras salir a la calle”. 

Desde hace mucho tiempo los 
laboratorios de guerra psicosocial 
han elaborado y promovido estas 
estrategias para desestabilizar a 
nuestra sociedad. 

“Estamos en el capítulo final de 
esa fase, están buscando el des- 
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enlace fulminante. En nuestra 
opinión, ojalá nos equivoquemos, 
vienen los días más difíciles. Po- 
siblemente vamos a ver un esce- 
nario muy dramático, arremetidas 
muy violentas”. 

Acotó que los laboratorios de 
guerra utilizan 45 días para ejecu- 
tar sus planes. “¿Por qué 45 días? 
Porque al final de este período es 
posible identificar resultados, es 
posible observar cambios en el 
comportamiento social. Estamos 
en la segunda etapa de los 45 días, 
donde se coloca el conflicto en el 
terreno militar, o en el caso de es- 
tas guerras no convencionales, 
esta fase es más violenta y orien- 
tada hacia lo paramilitar”, subrayó. 

Señaló que el 80% de los vene- 
zolanos rechaza las manifestacio- 
nes violentas que ha generado la 
derecha en los últimos meses. “Los 
estrategas de estas operaciones 
psicológicas tienen la convicción 
de que el chavismo es muy débil, 
de que el gobierno está caído, que 
su popularidad es apenas del 10 
o 12% y que el descontento es ili- 
mitado, que estamos al borde de 
una explosión social, y no necesa- 
riamente es así. Hay descontento, 
hay malestar, pero el chavismo si- 
gue siendo la única fuerza social, 
política y simbólica del país”. 

En este sentido, acotó que la 
oposición no tiene una propuesta 
o un arsenal simbólico. “Los éxi- 
tos de la oposición tienen que ver 
con los errores del adversario, cen- 
trándose en la denuncia y el des- 
contento. La oposición ha optado 
siempre por el derrocamiento del 
gobierno constitucional”. 

Datos de interés 

El ponente dio a conocer algunas 
cifras que ha realizado Hinterlaces 


en la coyuntura actual. Entre ellas, 
se puede mencionar que el 70% de 
la población considera que la opo- 
sición está dividida, 69% que no 
tienen un líder, 61% que está diri- 
gida por ios viejos dirigentes de la 



IV República, mientras que el 76% 
ve pertinente que la oposición ayu- 
de al presidente Maduro a resolver 
los problemas que rodean a Vene- 
zuela. 

El 71% cree que la oposición no 
tiene un plan para resolver los pro- 
blemas económicos y el otro 58% 
piensa que si la oposición llega al 
poder, no se resolverán las dificul- 
tades económicas. 

Por otro lado, 81 % se ha mostra- 
do en desacuerdo con las guarim- 
bas y los trancazos, y el 74% de 
los encuestados opinan que los 
responsables deben estar presos. 

El 35% siente rabia: “ese es el 
porcentaje de venezolanos que es- 
tán en la calle; eso es mucha gen- 
te. El otro 54% siente miedo, como 
parte de las estrategias de guerra 
psicológica”. 


El 54% está de acuerdo con la 
idea de que la Asamblea Nacio- 
nal Constituyente puede promo- 
ver el diálogo, y el 89% se ha 
mostrado en desacuerdo con 
una intervención militar extran- 
jera. 

El 22% se autodefine como opo- 
sitor, 24% apoya mucho o algo a 
la oposición, y 55% prefiere que 
el mandatario nacional resuelva la 
coyuntura actual en lugar de que la 
oposición tome el poder del territo- 
rio nacional. 

Desventajas de la derecha 

Schémel, quien también es as- 
pirante a constituyente por el sec- 
tor de los empresarios, considera 
que la oposición tiene una gran 
desventaja, y es su falta de lide- 
razgo. “No hay ninguno que se 
haya convertido en un referente 
fundamental. Fíjense en Leopoldo 
López: tiene tres años en prisión 
y nadie hablaba de él en las ma- 
nifestaciones y no había ninguna 
pancarta por su libertad, hasta 
ahí llegó Leopoldo; tres años de 
sacrificios perdidos 

Otra debilidad notoria en la de- 
recha es su desprecio hacia los 
sectores populares. De hecho, 
ningún dirigente de derecha ha 
planteado en su discurso la erra- 
dicación o disminución de la po- 
breza. “No pueden disimular el 
odio hacia las personas más hu- 
mildes. Los focus group de la cla- 
se media se cuestionan por qué 
se tienen que topar con ellos en 
el banco, el supermercado o sim- 
plemente verlos en la pantalla de 
VTV. Hay otros que acaban de 
descubrir que son seres huma- 
nos”, destacó el ponente. 

Por Tibisay Maza Giménez 

De Ciudad CCS 
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Embajada de Venezuela participó en conversatorio 
del Instituto de Estudios de América Latina 

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina participó en un 
conversatorio realizado en el Instituto de Estudios de América Latina (IDEAL), perteneciente a la 
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). En el mismo, hicieron acto de presencia representantes 
de movimientos sociales y gremiales, así como periodistas y distintos dirigentes políticos. 



L as principales palabras estu- 
vieron a cargo del Embajador 
de Venezuela, Carlos Eduardo 
Martínez Mendoza, quien aprove- 
chó la ocasión para hacer una revi- 
sión de la actual situación política 
de la región latinoamericana, invi- 
tando a los presentes a analizar la 
coyuntura más allá de elementos 
puntuales, con una visión global 
que abarque el contexto continen- 
tal e histórico de los fenómenos. 

En ese sentido, aseguró que 
no puede obviarse el papel de 
los Estados Unidos en los actua- 
les procesos de desestabilización 
y de retorno al neoliberalismo en 
algunas partes de Latinoamérica. 
Para el Embajador, la élite capi- 
talista que dirige las acciones del 
gobierno estadounidense tiene el 
interés de adueñarse de los re- 
cursos naturales de la región, así 
como atacar la moral de los pue- 


blos del mundo al frenar o eliminar 
procesos de carácter progresista 
en esta parte del globo. 

En el caso de Venezuela, preci- 
só, esos intereses imperialistas se 
evidencian en una profunda guerra 
económica contra el pueblo vene- 
zolano, caracterizada por una gran 
especulación y un profundo aca- 
paramiento, así como en el finan- 
ciamiento a partidos políticos de 
oposición y en el amplio apoyo que 
han brindado a grupos terroristas 
que han generado violencia, muer- 
tes e inquietud. 

“Ese proceso injerencista ha tenido 
entre sus principales componentes 
una gran arremetida contra los fun- 
cionarios de la Fuerza Armada Na- 
cional Bolivariana”, señaló Martínez 
Mendoza. Esa arremetida consistiría 
en un conjunto de acciones en donde 
se complementa la agresividad física 


con una intensa campaña 
psicológica para confun- 
dir y desmoralizar a los 
cuerpos de seguridad, en 
aras de concretar un Gol- 
pe de Estado. 

Como parte de ese 
accionar antidemocráti- 
co, el Embajador habló 
de la consulta que rea- 
lizará la oposición vene- 
zolana el día domingo, 
argumentando que di- 
cho proceso no tendrá 
ninguna validez, no sólo 
porque no será organi- 
zado por las institucio- 
nes competentes, como el Conse- 
jo Nacional Electoral, sino por no 
estar sustentado en las leyes ve- 
nezolanas, las cuales no presen- 
tan la forma de “plebiscito” que ha 
argumentado la contrarrevolución. 

Para Martínez Mendoza, esa pro- 
puesta es un intento más por gene- 
rar caos y confusión en el pueblo de 
Venezuela, objetivos que hasta los 
momentos no han podido cumplir 
y por lo que necesitan de nuevas 
acciones en ese sentido. Además, 
aseguró que el evento del domingo 
tendrá entre sus finalidades el ser- 
vir como una espectáculo mediático 
más para obtener apoyo de parte 
de la comunidad internacional. 

Frente a ese proceso ilegítimo y 
no vinculante, el Embajador pun- 
tualizó la dimensión histórica de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
que ha propuesto el presidente Ni- 
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colás Maduro Moros. Junto con el 
hecho de que se trata de un evento 
electoral cuya esencial, caracterís- 
ticas y formas de convocatoria se 
encuentran estipuladas en la Carta 
Magna venezolana, aseguró que 
sus objetivos son de gran alcance. 

“La Constituyente forma parte de 
los esfuerzos que ha realizado el 
Gobierno Bolivariano por alcanzar 
la paz en Venezuela”, destacó. El 
diplomático insistió en el hecho de 
que no se trata de un único intento, 
sino que se suma a todo el trabajo 
del Presidente Nicolás Maduro por 
solucionar los problemas naciona- 
les a través de vías democráticas, 
en donde han destacado las mesas 
de diálogo con actores nacionales 
e internacionales y la mediación 
del Vaticano. 

Martínez Mendoza invitó a los 
presentes a ver la Constituyente 
en su dimensión más amplia, como 
una herramienta para el rescate de 
la política, el aislamiento de los fac- 
tores violentos y la construcción de 
un gran punto de encuentro para 
venezolanos y venezolanas. Junto 
con ello, agradeció a los presentes 
por el interés hacia la situación de 
Venezuela y, en especial, por el 
apoyo hacia el proceso bolivariano 
que lidera en este momento el Pre- 
sidente Nicolás Maduro m 



Canciller Moneada alerta 
que Estados Unidos 
pretende arreciar ataques 
contra la Constituyente 


E l ministro del Poder Popular 
para las Relaciones Exte- 
riores, Samuel Moneada, alertó 
este jueves que el gobierno de 
los Estados Unidos, a través del 
Departamento de Estado y el 


Consejo de Seguridad Nacional, 
pretende atizar los ataques con- 
tra la soberanía de Venezuela. 

A través de su cuenta en Twi- 
tter, Moneada señaló que estas 
dos instituciones estadouni- 
denses solicitaron a los países 
miembros de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
-organismo en el que Venezue- 
la inició su proceso de retiro- y 
de la Unión Europea “atacar la 
Constituyente y apoyar la farsa 
golpista” promovida por secto- 
res extremistas de la oposición 
para el próximo domingo 16 de 
julio y que no tiene ninguna va- 
lidez legal. 

Esta no es la primera vez que 


el gobierno estadounidense arre- 
mete contra la soberanía de Ve- 
nezuela. El pasado 11 de julio, el 
senador Marco Rubio lanzó ame- 
nazas contra el Gobierno Nacio- 
nal, al indicar que si se instala la 


Asamblea Nacional Constituyen- 
te forzará al gobierno de Estados 
Unidos a aplicar nuevas sancio- 
nes contra la patria de Bolívar. 

Asimismo, el 28 de marzo, 
durante un Consejo Permanen- 
te de la OEA, la nación nortea- 
mericana, a través de Rubio, 
amenazó a diferentes países 
miembros de este organismo si 
votaban a favor de la democra- 
cia venezolana. 

Una vez más el injerencismo 
estadounidense pretende des- 
estabilizar el legítimo gobierno 
popular que preside Nicolás 
Maduro e inmiscuirse en asun- 
tos que son propios de los ve- 
nezolanos M 





Correos del Sur 


Honor al poeta y revolucionario 

Argimiro Gabaldón al Panteón Nacional 


L as actividades políticas desem- 
peñadas en los llanos venezo- 
lanos lo llevaron a Caracas para 
incorporarse en las luchas estu- 
diantiles y en las huelgas organi- 
zadas por la Federación de Estu- 
diantes de Venezuela. 

Graduado de bachiller viajó a 
Argentina a estudiar arquitectu- 
ra. En el tercer año de su carrera 
detuvo su visión arquitectónica 
para adentrarse en el mundo de 
la pintura, la literatura y el arte. Y 
con su morral al hombro se fue 
a Brasil. 

Para 1945 regresó a Venezue- 
la a desandar los viejos caminos. 

A sus destrezas físicas, sumó su 
pasión por el periodismo, la no- 
velística, el cuento y la poesía. 

En la lucha contra la dictadura 
de Pérez Jiménez, fue el primero 
en plantear que no se trataba sólo 
de cambiar al dictador por otro go- 
bernante, sino que había que ir a 
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la raíz de ese acontecer para que 
los cambios fuesen trascendentes 


que analizar histórica, táctica y 
estratégicamente la realidad so- 
bre la que actuaban. 


y no formales. Fue entonces cuan- 
do comenzó a discutir la tesis de 
la necesidad de la lucha armada, 
como respuesta a un gobierno re- 
presivo y criminal. 

Cuando llega el año 1958, co- 
mienza a ver con cierto recelo las 
políticas de unidad impulsadas 
por el Partido Comunista. A la 
hora del III Congreso, fue quien 
planteó la necesidad de ir hacia 
otras formas de lucha. 


“Somos la vida y la alegría, 
en tremenda lucha, contra la 
tristeza y la muerte esa fra- 
se, emblemática de su postu- 
ra vital, resume el legado de 
Argimiro Gabaldón. “No soy 
un guerrero, nunca lo había 
pensado ser, amo la vida tran- 
quila, pero si mi pueblo y mi 
patria necesitan guerreros, yo 
seré uno de ellos. Y este pue- 
blo nuestro los ha parido por 
millones cuando los ha necesi- 
tado”, decía. 

El 13 de diciembre de 1964, el 
jefe del frente guerrillero Simón 
Bolívar en las montañas de Lara 
y Portuguesa, Argimiro Gabal- 
don, fallece accidentalmente de 
un disparo de fusil. 

A partir del 15 de julio los restos 
del poeta y revolucionario Argimiro 
Gabaldón descansarán en el Pan- 
teón Nacional. “Argimiro Gabaldón 
al Panteón, con su alegría, con su 
poemas y con sus sueños. ¡Qué 
viva Algimiro Gabaldón!”, señaló 
el Presidente Nicolás Maduro al 
informar la resolución del Poder 
Ejecutivo. 


Es el inicio de la experiencia 
guerrillera en Humocaro y tam- 
bién las primeras derrotas. Desde 
fines del 1961 hasta el 13 de di- 
ciembre de 1964, Argimiro estuvo 
al frente de esa lucha. Y en ese 
proceso le tocó vivir los vaivenes 
de unos dirigentes que se amol- 
daban a las circunstancias, antes 


Argimiro Enrique de La Santí- 
sima Trinidad Gabaldón Márquez 
nació en la hacienda Santocristo, 
ubicada entre las poblaciones de 
Biscucuy y Guanare del estado 
Portuguesa, el 15 de julio de 1919; 
por lo cual el Presidente Nicolás 
Maduro decidió que el acto de 
traslado de sus restos se lleve a 
cabo esa fecha m 
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